特長 

よくあるご質問 
安全上のごを意 
各部のなまえ 
ご使用前に 

参設置について 
参タンクに水を入れる 



運転のしかた 

参運転をするとさは 
参加湿運転するとさは 
♦加湿切タイマー 
♦ランプ巧/暗 
♦給水ランプ 

参フィルターお手入れランプ 
参風向を変えるには 

知つていたださたいこと 

参使用上のご注意 



お手入れ 

参お手入れの時期 
参本体 

参トレー/加湿フィルター 
参エアフィルター 
参タンク 

ユニットの交換 

参プラズマクラスターイオン発をユニット 

フィルターの交換 

参加湿フィルター 

故障かな？ 

保 iE とアフターヴービス 
お客様ご相談窓□のご案内 
仕様/別売品 


SHARR 

巧置•卓上兼用型~ 

プラズマクラスター加湿イオン発生機 

取扱説明書 



高清度 

プラズマクラスター 25000」本1 


お名 

アイ ジー ビー ケイ 

に - BK100 



プラズマクラスター及び Plasmacluster は 

シャープ株式会社の商標です。 


*] 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラス 
ターイオン発生デバイス搭載のプラズマクラス 
ター加湿イオン発生機を壁際に置いて、「強」運 
転時に適用床面積の部屋の中央付近(床上から高 
さ1 .2 m ) の地点で測定した空中に吹さ出される、 
1 cm 3 当たりのイオン個数の目安です。 

当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載し 
ております。 


この製品は業務用には使用しないでください。 


お買いあげいたださ、まことにありがとラございました。 
この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのラえ、正しく 
お使いください。 

ご使巧の前に r 安全上のごま意」を必ずお読みください。 

この取扱説明書(保証書付)は、いつでを見ることがでさる 
所に必ず保存してください。 


裏表紙 


19 


18 


17 


16 


15 


11 


10 


ち<じ 


ぺージ 


はじめに 使いかた お手入れ 困つたと宝 


































4 ま長 よ<あるご質巧 



巧力なを中な菌パクー 
高續ち!"プラズ7クラスタ ー J 
巧術脚 * 1 

浮遊ウイルスを抑制し* 2 、浮遊カビ国* 3 、 
アレル物質* 4 や付着したニオイ*5を 
分解-除去 


9 

r プラズマクラスタ ー J 巧術とは？ 

自然界にあるのと同じプラスとマイナスの 
イオンをプラズマ放電により作り出し放出。 
浮遊ずるウイルスの抑制と、浮遊カビ菌な 
どを分解•除去する、シャープ独自の空中 
除菌技術び「プラズマクラスター」技術です。 


プラズマクラスターイオン発生機、 


Q ユニットは交換しないと 
いけないの？ 

A ま定して高濃度プラズマクラスターイオンを放 
出ずるために定期のに交換が必要です。 OS ) 
交換用ユニットはお買いあげの販売店でお巧め 
<ださい。 


交換目を時期 

約2年に]回 

交換用 ユニッ トおち 

IZ - CBK 100 

を 望 小売価格 
(税巧価格） 

巨，300円 
(6,000円） 


ホームぺージか5ご購入いただけます。 


[ http://store.sharp.co.jp/ 206 / 」 



運乾しない？ 


A •差込プラグびコンセントか5はずれていません 
か？ 

正しく接続してください。 

•イオンエアフイルターび浮いていませんか？ 
ツメをしっかり差し込んでください。 

♦ユニットびきちんと挿入されていまずか？ 
奥まで挿入してください。 

•ユニット交換時期び過ぎていませんか？ 

ユニットを交換してください。 广信^ 

ユニット交換時期び過ざてプラズマクラスター 
運転が停止ずると加湿運転ちできません。 


* ] 表紙のミち釈を参照ください。 

試験機関* 2イギリスレト□スクリーン-バイ□□ジー社 
*3 (財)石川県予防医学協尝 
*4 広島大学大学院先端物質科学研究科 
*已（財)曰本紀績検査協芸 



においがする 

プラズマ クラスター イオン発生 ユニッ トで発生ず 
るオゾンのにおいびずることびありまずび、森林 
などの自然界にを在ずるのと同程度の量で、健康 
上、支障はありません。 


♦当商品には浮遊ウイルスの巧制やダニのふん- 
死びいのアレル物質などを分解-除去する機能は 
ありますが、これによって無菌状態がつくられる 
わのではなく、感染予防を保証するわのではあり 
ません。 

♦それぞれの実隙のイオン個数や除茜-浄化効果 
はお部屋の状況や使い方によって異なります。 


Q 「ジー」と音がする 

A プラズマクラスターイオンび発生ずるときの音で、 
異常ではありません。使用環境や、運転モードに 
より、音び大きく感じたり、聞こえにくく感じた 
りすることびありまずび、プラズマクラスターイ 
オンの効果は変わりません。 
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加湿機をすでにお使いのお客様のご質問にお答えしました 



24時間つけっぱなしでちいいの!？ 


A 加湿運乾中に、タンクの水びなくなってもプラズマクラスターイオン運乾は 
継続しまず。 




蒸気頗気)が見えないけど加湿してるの!？加湿しずざることはないの口 


水を沸とうさせて蒸気(漏気)を出す方式ではなく、加湿フィルターに風を当てて、 
湿った空気を出ず「気化ち式 J のため、蒸気(扇気)は見えません。 

ヒーターを使用していないので電気げび安く、湿度び高くなると加湿量び抑え6 
れまず。 




吹き出す風が冷たい!？ 


A 水が気化ずるときに、お部屋の空気の熱をうばうため、室温よりおい温度の 
風が吹き出します。お部屋の広さによっては、寒く感じることびあります。 

(室温2日む、湿度30%のとさ、吹き出ず風の温度は約1目む） 


洗濯物を早<乾かしたい 
とさ、風を当てると早く 
乾 < のと同じ原理です。 



水道水を使わないといけないの!？ 


A 塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいため、水道水をお使いください。 
水道水切がの水(井戸水-浄水器- 5ネラルウオーターなど)を使用ずると、 
カビや雑菌が繁殖しやずくなるためでず。 



Q 加湿フィルターのお手入れ時期の目まは？ どこで買えるの？ 

A 交換用加湿フィルターはお買いあばの販売店でお求めください。 

(お手入れのち法について 川〜 14ぺ-ジ )） 


お手入れ目ま時期 

1 力月に 1 回程度 

交換目ま時期 

8シーズン（約48力月） 

交換用フィルターおさ 

IZ - MFBK 10 

希望ル売価格(税巧価格） 

1，890円(1，800円） 


ホームページか5ご購入いただけます。 


http://store.sharp.co.jp/ 206 / 」 
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安を上のごを意 


お、ずお守りください 


お使いになる人や他の人へのを喜、財産への 
損喜を防止ずるため、お守りいただくことを 
説明しています。 


义災ゃ感電、 
けがを防ぐ 


巧 


■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに 
よってをじる内容を次のよラに区分しています。 


A 警告 
A 注意 


r 死 t または重傷を負ラおそれが 
ある」内容です。 


「軽傷を負5、または財産に損害 
を受けるおそれがある」内容です。 



/ 

fr \ 電源 コードを傷付けない。 

•加工•無理に曲げる•引っ張る•ねじ 
る•束ねるなどしない。 

(電源コードが破損し、火災-感電の 
原邸 

•重いものを載せたり挟み込ませない。 

(電源コードが破損し、火災-感電の 
原邸 

♦電源コードや、差込プラグび傷んだり、 

コンセントの差し込みがゆるいときは、 
使わない。 

(义災-感電•ショートの原因） 

♦交流 100 viu 外では使わない。 

曰本ながでは使わない。 

(火災-感電の原因） 

♦濡れた手で抜き差ししない。 

(感電の原因） 

A 異常時(こげくさいニオイ 
W など)は、 運 おを停止して 
差込プラグを巧く。 

(火災-感電の原因） 

運転を停止して、お買いあげの販売店 
または、をよりの r シャープお客様ご相 
談窓口」にご相談を。 

V 

♦差込プラグのほこりは定期的にとる。 

(ほこりびたまると、湿気などで絶縁不良に 
なり义巧-感電の原因） 

♦お手入れ-点検-移動時には必ず停止し、 
差込プラグを巧く。 

(感電-けびの原因） 

J 


0 吹出□や吸込□に、 

指や棒などを入れない。 

(感電-故障の原因） 

• 改造はしない。また修理技術ちが 
の人は、分解•修理をしない。 

(火災-感電-けびの原因） 

修理はお買いあげの販売店、または 
ちよりの r シヤープお客様ご相談窓□」 
にご相談を。 


♦お茶や水などをこぼさない。 

水につけたり、水をかけたり、本体に直 
接水を入れたりしない。 

(本体内部に水び入り、感電•ショート•発义 
の原邸 


♦幼児の手の届く節囲では使用しない。 

(感電-けびの原因） 
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■お守りいただく内容の種類を、 
次の表示で区分しています。 


(\)し口まいけない r 禁止」内容でず。 

必ずしなけ机まいけない r 強制」内容です。 



漏電やけがを防 
ざ、家財を守る 




A 電源 コードは必ず差込プラグ 
V を持って巧く。 

(火災-感電•ショートの原因） 

V 

N 

• 長期間使わないとさは、必ず差込プラグを 
コンセントか 6 巧く。 

(絶縁劣化による感電-漏電乂災の原因） 

J 


戸 

•巧の場所では使用しない。 

^ J - ミ谷室など、水びかかった0湿気のを 

、_y ぃ場所 D 

- 食用油など油成分び浮遊している場所。 
■理•美容院、ク U —ニング店などスプ 
レーや化学薬品を使ラ場所。 

(感電-故障の原因） 

•加湿フィルターを本機外では、絶 
対に使用しない。 

• 不安定な場所に置かない。 

傾けたり、不安定な場所や高い巧に 置 
かない。 （転倒すると水びこぼれる原因） 

\ 

♦水道水 lU 外は使わない。また、 40 でけ上 
のお湯やア□マオイル-化ぎ塞品-ミちれた 
水*洗剤-ち香剤を入れない。 

(ひび割れ-水ちれの原因） 

参トレー内の水を飲まない、飲ませない。 

(体調不良の原因） 

•本体の上に乗る-畜りかかるなどしない。 

(転倒によるけびや、故障の原因） 

参美術品やぎ術資料などの保を、業務用など 
の特殊用途には使わない。 

(イ呆を品の品質低下の原因） 

A 移動時は、タンク-トレーを 
V 巧いて、本体底面のとってを 
両手でしっかり持ち、水平に 
持ち運ぶ。 

• 傾けたりゆずったりしない。 

(水がこぼれて床を城日す原因） 

•タンクおよびトレーの水は、毎日新しい 
水道水と入れ替える。 

常に清潔をなつよラ、定期的にお手入れ 

ずる。 （カビや雑菌び繁殖し悪臭の原因） 

まれに体質によっては過敏に反応し、健康を 
害することびあります。 

※この場合は、医師にご相談ください。 

J 



•プラズマクラスター加湿イオン発生機の近くでは、フッ素樹脂やシ1」コーンを配合し 
た化粧品などは使わない。 

/ヘアケア商品（枝毛コート;'夜■ヘアムース■へアト U - トメントなど)、化粧品、制汗剤、 静電、 
I 気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスク IJ - ナー、化学ぞラさん、ワックスなど。 J 


本体内部にフッ素樹脂やシ U コーンび付着し、プラズマクラスターイオンび発生しなく 
なることびあります。 













各部のなまス 




操作部 


ユニットランプ(緑•憧•ホ） 


現在湿度ランプ(緑） 加湿ランプ(緑） 


フイルターお手入れランプ(憧） 


給水ランプ(赤） 


タイマーランプ(緑） 


運転ランプ(青） 


\ 

フィルタ-あ勤れ ユニ> 

••• ••バ / : ； 

•••— • 現在湿度旧を）/' (時間）: im .•••••’ ••••' 

•• •••• • : ••••.*•• •••• 

卜 給水 30 40 50 60 70 4 ,= = .• 

セ’み 

、巧/暗 

； IG-BK100 : 

产酬タィマ-加湿働/切運輔誦 


ランプ明/暗ボタンリセットボタン加湿切タイマーボタン加湿切換/切ボタン運転切換/切ボタン 
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ごほ用前に 


設置について 


60cm 
な上 



20cmiy± 


eocmiy 上 


水がこぼれないよラに 
水平なところにおく。 


持ち運ぶときは、本体下にある 
2力巧のとってをしっかり抱える 
ように持ってください。 


© 

W 



•約日〜3己でのお部屋で使用する。 

•直射日光の当たる場所から離す。（変形、変質、変色の原因） 

•壁や家具などか5離して設置する。 

•エアコンや暖房機の風が当たる場所や、窓の近くにおかない。 

(温湿度センサーが正しく感知しない原因） 

•本体周辺や本体設置面を定期的にお掃除ずる。 

同じ場所で長時間使用されますと、本体周辺の壁•床-じゆうたんなどがちれることがありまず。 
本体設置場所をとさどさ動かしたり、本体の下にマツトなどを敷いていただくと効果的です。 


テレビやラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しないときは、テレビ • 
ラジオ-電波時計などか6でさるだけ離して<ださい。 


タンクに水を入れる 


加湿運転をずるときに、タンクに水道水を入れてください。 




タンクふた 



タンクふたをはずし、 
タンクを取り出す 





タンクを本体に取り付け、 
タンクふたをのせる 


•水ちれびないこ 
とを確認してく 
ださい。 

•タンクの周りの 
水滴は、おず拭 
さ取ってくださ 
い。 


• 水道水 li (外は使わない。 40° CiiLh のお湯やア□マオイル-化学薬品-巧れた水-洗剤-芳香剤 
などを入れない。（ひび割れ-水をれの原因） 
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運面のしかた 


運転をするとさは 


プラズマクラスターイオン運転をおこないまず。 



— 【じじ 

へ 

運転切換/切 


運転切換/切 
ボタンを巧す 


巧ずたびに次のよラに変わりまず。 

(2Tj5) 

-> 弱運転—強運転一停止- 


肩） 


肩） （消口） 


運転を停止してからモーターび停止するまで約2秒かかります。 


加湿運転ずるときは 


加湿単独の運転はできません。プラズマクラスターイオン運転停止中は「加湿切換/切」①操作がでさません。 


タンクに水道水を 
入れる 



いぺーッ J 


_ ミッの 

00 


加湿切換/切 
ボタンを巧ず 


巧すたびに次のよラに変わります。 

-> 弱運転^一 強運転自動運転^停止^- 
(緑） （緑） 備） （消な） 


現在湿度ランプ 

現在のお部屋の湿度(目安)を表示します。 
加湿運転していないとさち点打しています。 


現在湿度（目安） 

30 40 50 60 70 



>タンクの水がなくなると、給水ランプが点滅し、加湿運転が止まり、プラズマクラスターイオ 
ン運転になります。 

»加湿「自動」運転のとをは、適した湿度になるよラ運転を調節しますが、設置するお部屋の広さや 
状態により適した湿度にならないことびあ0ます。 




をにね 
グトで 
ランん 
プセ込 
込ンし 
差 n 差 















加湿切タイマー 



(時間） 加湿切タイマー 

4 ボタンを巧ず 



• 巧ずたびになのよ5に変わります。 



—► 2時間一 4時間—停止 
(緑） 備） （消打) 


♦切タイマーは加湿運転にのみ対応します。 

♦ 4 時間に設定したとき、残り時間が2時間!; TR こなるとランプが「2」に切り換わります。 


ランプ明/暗 


ランプがまぶしいとさに。 




ランプ明/暗 
ボタンを巧す 


I 巧ずたびに次のよラに変わります。 

こピッり ク^ピッ P 

— 1" 励 - 

(少し巧えた表示） 


「明」 

(日月るい表示） 


■運転を停止すると、「暗」設定は解除され、再運転したとさは r 明」で表おします。 


給水時期を音でお知らせ 


停止中に「ランプ巧/暗」ボタンを3秒じ(上押し続けると、「ピッ」と鳴って給水ランプ点滅時に r ピーピ…」 
(約10秒間)と音び鳴るように設定でさます。 

解除ずるとを 停止中に r ランプ明/暗」ボタンを3秒け上巧し続けると、「ピピッ」と鳴って設定を解除でき 
ます。差込プラグを抜いた場合、設定は解除され、音は鳴らなくなります。 


給水ランプ 


、ー タンクの水びなくなったとさに、給水ランプび点滅します。幼日湿運転のとさ) 

9ンクに水を入れてくださし、 


フイルターお手入れランプ 


フィルタ-あ手人れ 1曰24時間建転した場合約1力ち (720 時間)で点な。 

前回のお手入れか6約1力月 （1 曰吕4時間運転した場合）経過していまず。 
加湿フィルター•トレー-さエアフィルターをお手入れしてください。 

し12〜14ページ 
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運面のしかた 


風向を変えるには 


前後方向に向きを変える 

前後ち向のルーバーの向さを変えられます。 

通常、前と後のルーバーを止まるところまで 
手前に回転させてご使用ください。 



左ち方向に向きを変える 

真ん中のルーノ くーツマ S で左ちに向さを変えます。 



知つていただをたいこと 


使用上のごミ主意 


• 加湿単独の運転はできません。 

加湿運転をずる時は、タンクに水を入れ、運転切換/切ボタンを押した後、加湿切換/切ボタンを 
巧してください。 

加湿運転中に運転切換/切ボタンを押して運転を停止ずると、次に運転を開始したとき、加湿建転は停止 
直前の運転モードで運転します。 


• 運転時は必ずエアフィルター-タンク-トレー-加湿フィルターを付けて運転ずる。 

• 加湿機能を使わないときは水を捨てる。 

使用しないときは、タンクとトレーの水を捨ててください。水を入れたまま放置すると、カビや雑菌び繁 
殖しやすくなります。 

• ま結にごま意。 

凍結のおそれびあるとさは、タンクとトレーの水を捨ててください。 

タンクの破損、水漏れ、故障の原因。 

• 加湿機能を長期間ご使用にな6ないときでち、加湿フィルターは取りはずさないでください。 

• 長期間使わないときは、製品内部にホコリび入6ないようポリ袋などをかけて保管してください。 
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オーブンクリーナー 

クレンザー 

漂白剤 




住宅*家具用 

合成洗剤 

(アルカリ性） 


、 スプレー式洗剤 
' 金属タワシ 


t 


i>r| 


シンナー 
ベンジン 
アル コール 


お手入れ 


〇 


お手入れ時は、必ず停止し、 
差込プラグを抜く。 

【感電- けがの原因】 


お手入れの時期 


清潔に長くお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。 



タンク 


し 給水のたびに1 


タンクキャップ 
加湿フイルター 
ト レー 


し 1力月に1回程度1 


2力月に1回程度 



表面を柔5かい巧で拭き取りまず。 

巧れびひどい場合は、水またはめるま湯 (40 むな下)を含ませた巧でなく: 


次のちのは使わないでください。 

(表面を傷めたり内部(精密部)に液び浸透すると故障の原因） 


* ホ体はホ洗 L ) しな L ' l でください。 
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お手入れ 


トレー/ 加湿 フイルター 


取りはずしかた/取り付けかた 





♦水がこぼれないよラ注意しなが5、 
取り出してください。 


加湿 フイルター 



トレー • 加湿フィル 
ターを 取りはずず 


• タンクを取り出さないとトレーは 
取りはずせません。 




トレーと加湿フィル 
ターを お手入れずる 

(13 ベ-が 

加湿フィルターを 
取り付ける 


• 加湿運転を長期間使用しないとさは 
加湿フィ ルターを お手入れし、 

よく乾燥させてください。 

• トレーの水はふさ取ってください。 




1〜2の逆の手順で 
トレーとタンクを 
本体に取り付け、 


• トレーと本体はすさ間がないように、 
取り付けてください。 




差込プラグをコンセ 
ントに差し込み 

リセットボタンを 
3秒 W 上巧ず 


• r ピッ」と音がして、ランプが消打し 
ます。 

•ランプが点灯していなくても r ピッ」 
と音がするまで U セットボタンを押 
し続けてください。 


































普段の 
お手入れ 



加湿フィルター 
をはずし、 
水洗いずる 

フ□-卜 


■フ□ートびはずれたとさは、さちん 
と取り付けてください。 

功□湿でさません） ( J 4ペーブ) 



水でずずざ洗い 
をずる。 


>力を加えて洗わないで<ださい。 
形びくずれます。 


ちれの状態 


水あかが取れにくい 


吹を出ず風が 
におラ 


白い固まりび 
とれに < い 


用意ずるちの 


台所用合成洗剤(粉末） 

「花王：ワイドマジック1」ン®」など 
※のイドマジック U ン® J は、花王(株)の登録商標です。 


クエン酸 

薬局.薬店でお巧 
めになれます。 


使用量 


約 700 ml の水に約 12 旨(キャップ 1/4) 


水またはめるま湯 
(約 40 °Cii (下) 1 L 
あたり約 9 g 
(キャップ1/^弱） 


水またはめるま湯 
(約 40 °Cli (下) 1 L 
あたり約6有 
(大さじ％杯） 


巧いかた 


つけ置き洗い 
をずる。 



つけ置き洗い 
をずる。 



つけ置さ 
時間 


約30〜60分 


約2時間 


巧ったあと 洗剤-クエン酸び残 5 ないよう十分に水ですすぐ。（ニオイ、本体の変お-変色の原因) 


• 指定 li (外の洗剤を使用しまずと、変お-変色-割れ(水をれ)の原因になります。 

• すすざび不十分でずと、洗剤やクエン酸のニオイ-本体の変巧-変色の原因になりまず。 


市販されている重曹を水に溶かして、約 30 分 
つけ置さ洗いをしてください。 

つけ置き洗い後、十分にすずいでください。 

li ま用量 1 水 1 L あたり約日〇呂(大さじ 4 杯） 


加湿 フイルターのニ オイが取れ 
にくい場合は重曹を使ってね！ 


續 


Ai 


0 


盛化 
貢口 


差込プラグは濡れた手で 
抜き差ししない。 

【感電の原因】 



1力月に1回程度 



お手入れのしかた 


ご使用とともに加湿フィルターに赤茶色や白い固まりが付着しまずが、 
水道水に含まれる不純物（カルシウムなど)で、異常ではありません。 


トレー 


加湿フィルター 


ひどい巧れが気になるときのお手入れ 
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お手入れ 



フ□-卜の取り付けかた 


トレーのお手入れ中にフロートび 
はずれた!5、を、ず取り付けてくだ 
さい。（加湿運乾しません） 


エアフイルタ- 


1週間に1回程度 


フィルターお手入れランプが点打していなくても、1週間に1回程度吕か所のエアフィルター(イオン 
エアフィルター-加湿エアフイルター)のお手入れをおずずめしまず。 


エアフイルターをはずず 


ほこりを掃除機で取る 

巧れびひどいときは水洗いする。 

エアフィルターを取り付ける 

イオンエアフィルターび浮いて 
いると、電源び入りません。 

フィ ルター お手入れのリセット 
ボタンを3秒じ Lb 押ず 


加湿エアフィルター 



必ずツメを差し込ん 
で < ださい。 


タンク 



タンクキャップ 

タンクに少量の 
水を入れ、振り 
洗いずる 


タンクキャップが巧れたときは 

タンク 歯ブラシ、 

キャップ， 


給水のたびに 




歯ブラシなどで洗って 
<ださい。 

弁やバネに注意してく 
ださい。 


トレー/加湿フィルター 
































ユニツトの交換 © 


盛化 
貢口 


交換の時は、必ず停止し、 
差込プラグを巧く。 

【感電やけがの原因】 


プラズマクラスターイオン発生ユニッ 



約2年に1回 



総運転時間び約] 7,已〇□時間 （1 曰24時間運転した場合約2年）経過すると、ランプび点滅 
してユニット交換時期をお巧 b せします。約1 9. 000時間(約2年2力月)経過すると運転び停止 
します。 


使用開始〜23力月 
(日〜約]目，0日日時間） 

緑ランプ点打 

S 3 力月〜24力月 

(約1目，日日□時間〜約17,己日日時間） 

程ランプ点な 

S 4 力月〜26力月 

(約] 7,已日日時間〜約] 9,00日時間） 

ミホランプ点滅 

2巨力月〜 

(約1目，日日日時間〜） 

ミミホランプ速い点滅(運転停止） 


お名：に- CBK 100 」別売品に同捆の取扱説明書にしたびい、交換してください。 


ホームページか5ご購入いただけます。 


[ http :// store . sharp . co . jp /206/ 」 


フイルターの交換 


加湿フィルター 


8シーズン(約48力月）に1回※ 



お名 ■ IZ - MFBK 1 0~水質により加湿フィルターの寿命は異なります。 

48力ち Li (内でち、次のよラな状態になった場合は交換してください。 


• お手入れしてち水あかやニオイび取れない。 

■変色(黒色'黄色)やちれびひどい。 

■白い固まりび加湿フィルター全面に付着した。 

•傷みや型 < ずれびひどい。 

相 IJ 売品同捆の取扱説明書にしたびい、交換して<ださい） 

※加湿運転を1曰日時間した場合。使用条件(水質や運転など)によつて交換時期は異なります。 



■ちし伽湿フィルターは、お住まいの地域のごみ分別ち法に従い廃棄してください。 


■ 加湿フィルターの材質 . レーヨン- PET 


ホームページか5ご購入いただけまず。 


http :// store . sharp . co . jp /206 / 1 


加湿フ ィ ルターは消耗品ですので 
保註期間中でち r 有料」とさせてい 
たださます。 


巧 

IW 1 





















故障かな？ 


「ユニットランプ(赤)」と 
「弱/強運転ランプ居)」の 
3つが点ミ威する。 


• プラズマクラスターイオンが発生していません。 8 

をラー度運転切換ボタンを巧して運転しなおしてください。 

嗦イオンエアフイルターにほこりが詰まっていませんか？ 

イオンエアフイルターのお手入れをしてください。 14 


繰り返しランプが点滅するとさは、お買いあげの販売店 
にご連絡ください。 


ユニットランプが速い赤の 
点ミ威になり、運転が停止し 
てしまった。 


>プラズマクラスター加湿イオン発生機を使いはじめてから 
約19|0日日時間を過ぎています。 15 

プラズマクラスターイオン発生 ユニッ トを交換してください。 


「運転切換」の r 弱」「強」ランプ 
が点滅する。 


>本体の故障です。差込プラグをコンセントか 5 抜いて、 
お買いあげの販売店にご連絡<ださい。 


ランプ表示がまぶしい。 


I ランプの明るさを抑えることがでさます。 
嗦 r ランプ明/暗」ボタンを押してください。 


9 


フイルターのお手入れ 
ランプが消えない。 


リセツトボタンを押しましたか？ 

嗦お手入れした後は、 U セットボタンを 3 秒政上押してく 12 

ださい。 


タンクに水が入っているの 
に給水ランプが消えない。 


I フ□ートが引っ掛かっていませんか？ 

嗦トレーのお手入れをして、フ□ートの周りのごみを 
取り除いて、きちんと取り付けてください。 

I タンクまたはトレーが本体に確実に入っていますか？ 
嗦本体に確実に取り付けてください。 


12〜14 


タンクの水が減らない 
減るのが遅 < なった。 


I 加湿運転が r 自動」になっていませんか？ 8 

湿度コント□ールをおこなっているため、適した湿度に達 
すると加湿を停止します。 

I タンク-トレー-加湿フィルターが確実に取り付けられて 一 

いますか？ 

I 加湿フィルターに水あかやごみが付着していませんか？ 12〜14 

嗦お手入れをしてください。 

>お部屋の湿度や温度によって、加湿量が変わります。 

湿度の高いとさ(雨の曰など)や寒いとさ 

…加湿量がかな<な0、タンクの水は減りにくくなり 
ます。 

湿度が低いとさ(乾燥する曰)や暖かいとき 

…加湿量は増え、タンクの水は減りやすくなりまず。 


湿度が上がらない。 


• お部屋が広すざませんか？ 19 

嗦適用床面積を目安にご使用ください。 

' タンクに水が入っていますか？ 7 

I 加湿フィルターに水あかやゴミが付着していませんか。 12〜14 

嗦お手入れしてください。 


製品か!5「ポコポコ」と 
音がする。 


タンクからトレーへ水が流れるとさの気泡の音で 
す。加湿量によって、音がする頻度は変わります。 


お調べください 


こんなとさ 


加湿について 


ランプ窒の 
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長期ご使用の場合は商品の点検を! 


故障や事故の防止のため、使用を中止し 
K 差込プラグをコンセントか5抜き、必ず 
> 販売店に点検をご依頼ください。 

-/ なお、点検*修理に要する費用は販売店 
に、ご相談ください。 

•左記症状がなくてを、お買いあげ後己年 
程度たちましたら、安全のためや能力低 
下を防ぐため、点検をおすすめします。 
点検費用については販売店にご相談くだ 
さい。 



巧証とア フター サー ビス 


修理を依頼されるときは 



修理を依頼する前に、「故障かな？」 
((16 ぺ-ジ) ) を調べてください。 

•「よくあるご質問 」 （CJ 
併せてご覧ください。 


-3 ぺ-ジ J )」 も 


それでを異常びあるとさは使用をやめて、 
必ず差込プラグを抜いてください。 

お買いあげの販売店にご連絡ください。 


保証書卜体） 


•保証書は「お買いあば曰' 販売店名」などの記入 
をお確かめのラえ、販売店から受け取って<だ 
さい。 

な証書は、内容をよくお読みの後、大切にな存 
して < ださい。 

• 保証期間…お買いあげの曰か51年間でず。 

ただし、プラズマクラスターイオン発生 ユニッ 
卜のみ、2年間です。 

な証期間中でち有料になることびありますので、 
な証書をよくお読みください。 

-加湿フィルターはミ肖耗品ですので、保証期間 
内でを「有料」とさせていたださます。 


保証期間中 


>修理に際しましてはな証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って販売店び修理させていた 
ださます。 


保証期間び過ぎているときは 


修理すれば使巧でさる場合には、ご希望により 
有料で修理させていたださます。 


補修用性能部品の保有期間 


I 当社はプラズマクラスター加湿イオン発生機の 
補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有 
してレます。 

,浦修用性能部品とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品です。 


修理料金のしくみ 


修理料金は、技術料-部品代などで構成されてい 
ます。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための 
料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金でず。 
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お客様ご相談窓口のご案内 


修埋-使いかた-お手入れ • お買い巧などのご相談-ごな巧、および万一、製品による事巧び発生した場ちは、 
お買いあげのお売店 、または 下記窓口 にお問い合わせください。 

電話番号をお確かめのラえ、お間違いのないよラにおかけください。 

FAX 送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたしまず。 



r よくあるご質亂 r メールでのお問い合わせ」 
などはホームページをご活用ください。 


►►► 


シャープサポートぺージ 
http://www.sharp.co.jp/support/ 


使用方法•お買い物相談など' 


【お客樣相談センター】 


雨 0120-078-178 

SSSfeS ® 携帯電話- PHS からもご利用いただけます。 


■IP 電話などか6フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は… 


r 受~は-時-参月曜〜±曜: 9:00〜18:00 
-^•日曜祝日： 9:00〜17:00 

(年末年始を除く） 


電話 

ファックス 

0巨-6792 -1已82 

06 - 6792 - 5993 

〒日 81 -8 日 8 巳大阪府八尾市化亀井町 3-1-72 


店 

画 


修理のご相談など 


【修理相談センター】 （沖縄お区を除く） 


0120 ■ 02 - 4649 

携帯電話- PHS からもごネリ用いただけます。 


※厂持込修理」 r 部品購入」をご活望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。 


I <ip 電話やファクシミリをご利巧〉または〈沖縄地区の方〉は" 


I 育は 時間 1 ♦月曜〜±曜: 9:00〜20:00 
-^♦日曜祝日： 9:00〜17:00 

(年末年始を除く） 



IP 電話 

ファックス 

東 曰 本地区 

043 - 299 - 3863 

043 - 299 - 3865 

西日本地区 

0邑-巨792 -5 已11 

06-6792-3221 

沖縄地区 

「那覇サービスセンター」 0白8 - 861 - 08白6( 月〜を 9 : 00 〜 17 : 40 ) 


巧補足 


持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓□でちをっております。 

■受付時間 * 月曜〜±曙： 9:00〜17:40 (祝日など弊社休日を除く） 

〔但し、沖縄地区）は…… * 月曜〜金曜： 9:00〜17:40 (祝日など弊社休日を除く） 


>を ミ 巧 サ-ビスセンタ-: 07己- 249 - 2434 
干921 -8801 石りI郡野々市町御経塚 4- 103 


•ま巧 ゥ-ビスセンタ-: 075 - 672 - 2378 

干60 1-8 102京都市南区上鳥羽管田町48 
•大阪 テクニカル tz ンタ-: 06 - 6794 -5611 
〒己 47-8 己10大阪市平野区加美南 3-7-1 白 
» PS 神サ-ビスセンタ-: 0巨-臣4吕吕- 04已已 
〒6目1 -0981 お崎市猪名寺 3-2- 10 


>広島 トビスセンタ-: 082-874-8149 
干 731-01 13広島巿ま佐南区西原 2-13-4 


>高松 トビスセンタ-: 087 - 823 - 
干7目 0-00 目己高松市朝日町 6-2-8 


»福岡ウ-ビスセンタ-: 092 -已72 - 4色已2 
干81 2-0881 福岡市博を区井相田 2- 1 2- 1 


»那覇 サ-ビスセンタ-: 098 -861 
干 900-0002 那覇巿曙 2-10-1 



086色 


- ぉ リ 

■化晒トビスセンタ-: 011-641- 4己85 
干 063-0801 ホし幌市西区二十四巧1条 7-3- 17 


» fill 3 ヴ-ビスセンタ-: 022 -2SS- 9142 
〒日目 4-0002 仙台市若林区卸防ま 3-1-27 


• 宇巧きサ-ビスセンタ-: 028 - 637 -1179 
干320 -0833 宇都き巿不動前 4-2-41 
•さいたま ヴ-ビスセンタ-: 048 -巨白6 - 7曰87 
干 331-0812 さいたま市:]ヒ区宜原町 2-1 日 7-2 
>東ま京ヴ-ビスセンタ-: 03 -已己92 - 77己己 
干11 4-0013 まま都化区東田端 2-13-1 7 
•を 摩トビスセンタ-: 042 -548 -1391 
f 1 90-0023 立川巿柴崎町 6-10- 17 
> 干票幕 巧サ-ビスセンタ- : 043 -2 日日-8840 
干2日 1-8 日20干葉市美お区中瀬 1- 日-2 
>横サ-ビスセンタ-: 04已- 7已3 - 4己47 
干23己-00：3日横お市踐モ区中原 1-2-23 


» H 岡サ-ビスセンタ-: 054 - 344 - 57S1 

干 424-00 日7静岡市清水区鳥坂1 170-1 
»名古屋ヴ-ビスセンタ-: 05吕- 332 - 2623 
f 454-001 1名古屋市中川区山王3•已 -5 


♦所在地-電話番号-受付時間などについては、変更になることがありまず。 （2009.06) 

































































































仕様/別売品 


f お 名 

IG - BK 100 ] 

電 源 

1 白日 V 己 0/ 色日 Hz 共用 

イオン 適用巧面積（目安）※ 1 

〜色畳 ( 1 日 m 2) 

加湿適用床面積（目ま） SS 2 

プレ八ブ洋室〜 8 畳 (14 m 2 ) 木造和室〜巳畳 (8 m 2 ) 

プラズ 7 クラスタ-イすン觀 /W 显運転 

已 OHz 1 60 Hz 

胡 Hz 1 日 OHz 

加 Hz 1 60 Hz 

已 OHz 1 60 Hz 

加 Hz 1 日 OHz 

己 OHz 1 60 Hz 

強/切 

弱/切 

強/強 

弱/強 

強/弱 

弱/弱 

風 量 ( m 3 / 分） 

1.7 

0.8 

3 

2.2 

2 .已 

1.7 

イオン 濃度(個/ cm 3 ) 《3 

約 2 已 .000 

約ス日日日 

約 2 己， 000 

約 7, 日日日 

約 2 己， 000 

約 7| 日日 0 

ミ肖費電 力 ( W ) 

23 

24 

10 

11 

42 

43 

28 

29 

31 

3 已 

18 

21 

1 時間あたりの電気巧(円）※ 4 

約日.巳 1 

約日.己 3 

約日. 23 

約日. 24 

約 0 .目 2 

約日. 95 

約 0 雌 

約日.日 4 

約 0 .郎 

約日. 77 

約日. 40 

約日. 4 日 

運 転 音 ( dB ) 

40 

26 

4 己 

42 

41 

32 

カロ 湿 量 ( mL / h ) ※日 

— 

29 白 

17 白 

連続加湿時間(時間） 《6 

- 

約7 

約 12 

タイ 7 — 

- 

2 - 4 時間切タイマー 

力 Q 湿方式-加湿能力 ( mL / h ) •タンク容量 （ L ) 

気化方式*最大 29 日-約己日 

質 量 化巨） 

約己.目 

電源 コード長さ ( m ) 

約各日 

がお寸法 ( mm ) 

中畐吕已 1 X 奥行^ 2 白白 X 高さ 347 

別 

売 

交換用プラズマクラスター 
イ オン発生ユニット 

お名：に- CBK 1 00 希望ル売価格6,300円（税抜価格6,00□円） 

口 

□□ 

交換用加湿フィルター 

お名：に- MFBK 1 0 希望ル売価格1,890円（税抜価格1,800円） 


•別売品はお買いあげの販売店でお求め<ださい。 

•本機は己日 Hz • 6日 Hz いずれの地域でちご使用になれます。 

転居などにより電源周波数が変わってを、部品の取り替えや、 

調整の必要はありません。 

商品を壁際に置いて、プラズマクラスターイオン r 強」運転時に、部屋中央付近(床上から高さ約 1.2 m ) で空中 
に吹き出されるイオン個数が約2己.0日日個/ cm 3 測定できる部屋の広さです。 

《2加湿時は「(社）曰本電機工業会規格 」 EM 142 目」に基づさ、プレ八ブ住宅洋室の場をを最大適用床面積とし、 
木造和室の場をを最ル適用床面積としたをのです。 

ただし、運転モード•壁•床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、 
お買いあげの販売店にご相談ください。 

《3それぞれの運転モードでの運転時に、適用床面積の部屋中央付近（床上から高さ約1ぶ m ) の地点で測定した 
イオン個数の目安です。 

《4目安として1 kWh あたり22円(税込)として計算しています。 

※巳室温20む/湿度3日％の環境における加湿量でず。室内の温度-湿度によって加湿量が変わります。 

(• 温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる-温度が低い、または湿度が高いほど加湿量がかな 
くなる） 

※色室巧温度2ぴ C / 湿度3日％での時間です。ご使用の環境によっては、表示時間より長くなる場をがあります。 

待機時消費電力の削減について 

この製品は差込プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、約日. 3 W の待機時消費電力を消費して 
います。省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは差込プラグを抜いてください。 


印刷物付属品 •取扱説明書(保証書付） （1 部） ※当商品は曰本国内向けであり、曰本語しがか D 説明書はありません。 

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only . 


ホームページか 5 ご購入いただけます。 


[ http :// store . sharp . co . jp /206 / J 










































エコロジー クラスでいきまし よう。 シャーフ °。 
プラズマ クラスター 加湿イオン発生機 


この製品は、こんなところがエコ□ジークラス。 


グ u— ン材料 


人や環境に影響あるものは、できる限り少なく。 

’欧州 RoHS 指令対象6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価ク□ム、ポ U 臭化 
ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテル)を使巧していません。 

. 燃やすと有害ガスび発生するおそれのある特定臭素系難燃剤を全廃。 

. すべての基板に無鉛はんだを採用。 


リヴイクル 


限りある資源を再利用。 

U サイクル解体の分離-分割び容易な 
構造を採用。 


(お電話をおかけになる前に ) •もう一度 r よくあるご質問」但〜3ベージ)、「故障かな？ j(i 已ぺージ)を 

- ご確認ください。 



「よくあるご質問 」 r メールでのお問いちわせ」 
などはホームページをごミ舌用くださし、。 


シャープサボートぺージ 
http :// www . sharp . co . jp / support / 


使用方法 • お買い物相談 など\ 

巧修理のご相談な ど \ 

M 1 1 1 … 

お: 辭 S ム biG ぉ刖化 巧!??^ 

靈0120 ■ 078 ■ 178 


麗0120 ■ 02 ■ 4649 

■IP 電話などか S フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場さは、 I 
取扱説明書 18 ページをご覧ください。 ！ 

■ <ip 電話やファクシミリをご利用〉または〈ミ中结地区のち〉は、 

取巧説明書 18 ぺージをご覧ください。 

H 付 •月曜〜±曜日： 00 〜 18:00 ♦日曜•ネ兄日： 9:00 〜 1 フ: 00 

時間（年末年巧を除く） 

5 巧 
時 因 

•月曜〜±曜 9:00 〜 2 日:〇〇 •日曜-巧日： 9:00 〜 17:00 

(年末年始を除く） 


シャープ株式会社 


本 な〒已4己-8己22大阪市阿倍野区長池町22ま22号 

種康 • 殻!システム事業本部〒己81 -8 己8曰大阪府ノ\尾市北亀井町3 了目1ま72号 


巧置-卓上兼用型 


プラズマクラスタ—加湿イオン発生機 IG - BK 100 


取扱説明書 


Printed in China 

TINS - 冉3已已 KKRZ 09 K - ( CM ) © 




















































